ALEKSANDER CHUDOBA 


wozny c. k. Sądu krajowego, 


przeżywszy lat 59, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony 
SS. Sakramentami, zmarł dnia 1 Sierpnia 1884 roku. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz odbędzie się w Niedzielę dnia 3 Sierpnia b. r. 
o godzinie 5 popołudniu z domu pod L. 13 ul. Senacka (gmach sądowy), na 
które w smutku pozostała żona wraz z córką, zaprasza Krewnych, Kolegów 

zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność. EE 
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W drukarni W. Korueck:ezo. 


